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Grabar nuestros suenos en 
video, ¿qué tan cerca 
estamos de lograrlo? 
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Por Charlotte Hawks, CNN 
21 julio, 2018 - 13:38 ET (18:38 GMT) 


(CNN) - Aunque la mayoría soñamos 
entre cuatro y seis veces por noche, 
olvidamos el 90% de nuestros sueños 
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